Riferlmento 


DENOMIN 4 Z I O N £ 


N. di catalogo 


R 1 

Reslstore 

47 n 

y, w . 

• 


93278-10 

R 2 

» 

22 Kft 

v s w . 

• 


93278-74 

R 3 

» 

150 ft 

W . 



93278-22 

R 4 

» 

1 Kft 

y* w . 



93277-42 

R 5 

» 

47 Kft 

Vt W . 

• 


93278-82 

R 6 

» 

220 Kft 

y 2 w. 

• 


93278-98 

R 7 

» 

68 ft 

v t w . 

■ 


93278-14 

R 8 

» 

3,3 Kft 

Vi w. 



93277-54 

R 9 

» 

1 Kft 

Yt W . 



93277-42 

R 10 

» 

1 Mft 

y» w. 



93277-114 

R 11 

» 

100 Kft 

Vt w . 



93278-90 

R 12 

» 

470 Kft 

y, w . 



93278-106 

R 13 

» 

100 Kft 

Vi w . 

■ 


93278-90 

R 14 

» 

68 ft 

y* w. 

• 


93278-14 

R 15 

»> 

47 ft 

Vt w . 

• 


93278-10 


» 

1 Kft 

y 2 w . 

• 


93277-42 


» 

100 Kft 

Vt w . 

t 


93278-90 

R 18 

» 

470 ft 

V; W . 



93278-34 

R 19 

» 

33 Kft 

v, W . 



93278-78 

R 20 

» 

10 Mft 

Vi w . 



93277-138 

R 21 

Potenziometro logarit. 

0,5 Mft 

, . 

• 

H. 

205674-2 

R 22 

Resistore 

270 Kft 

Vi w . 

• 


93278-100 

R 23 

» 

1 Mft 

Vt w . 

• 


93277-114 

R 24 

» 

1 Mft 

Vt w . 

■ 


93277-114 

R 25 

» 

150 ft 

Vt w . 



93278-22 

R 26 

» 

10 ft 

Vi w . 

• 

H. 

204005-2 

R 27 

» 

3,3 Kft 

Vi w . 

■ 


93277-54 

R 28 

» 

47 Kft 

y* w . 

• 


93278-82 

R 29 

» 

3,3 Kft 

y. w . 



93277-54 

R 31 

» 

1 Mft 

v\ W . 



93277-114 

R 32 

» 

330 ft 

1 w . 



93281-30 

R 33 

» 

3,9 Kft 

6 W . 

• 

H. 

205002-70 

R 34 

» 

1 Kft 

Vt W . 

• 


93277-42 

R 35 

» 

150 ft 

1 w . 

• 


93281-22 

R 36 

» 

470 Kft 

y 2 w . 

• 


93278-106 

R 37 

Potenziometro lineare 

0,5 Mft 


• 

H. 

203002-10 

R 38 

Resistore 

1 Mft 

Vt w . 

* 


93347-114 

R 39 

» 

470 ft 

Vt w . 

• 


93278-34 


VALVOLE 

VI 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

12AT7 

63E6 

6BA6 

6AU6 

6T8 

50L6 

5Y3 

6E5 

V. anodo . . . 

T1 T2 

168 160 

90 

m 

95 

55 

195 

2x225 

195 

V. schermo . . 

__ _ __ 

90 

■rl 

95 


100 

— 

— 

V. catodo . . . 

1.1 - 

1.7 

a 

0.4 

H 

6,2 
























































